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HOLCOP II S.a r.l. (en liquidation volontaire) 

Societe a responsabilite limitee 
7, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg : B174091 


La liquidation de la societe HOLCOP II S.a r.l., decidee par acte du notaire MaTtre Jean Seckler 
en date du 23 decembre 2016, a ete cloturee lors de I'assemblee generale extraordinaire sous 
seing prive tenue en date du 30 decembre 2016. 

Les livres et documents de la societe seront conserves pendant cinq ans au siege social de la 
societe au 7, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg. 


Pour mention aux fins de la publication. 


Luxembourg, le 05 janvier 2017. 



